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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


24 Απριλίου 2019 


ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ 


Αρ. Φύλλου 672 


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 


1 

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας 

2 

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 

3 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη 

4 

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού 

5 

Αποκεντρωμένες Διοικήσεις 

1 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 


Με την Φ. 415.41 /8/496841 /Σ.2747/4 Απριλίου 2019/ 
ΓΕΣ/Β1/7α απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνι¬ 
κής Άμυνας: 

α. Μεταφέρονται στην κατάσταση της Ελαφρός Υπη¬ 
ρεσίας, σύμφωνα με της συνδυασμένες διατάξεις του 
άρθρου 48, του ν.δ. 4105/1960, των άρθρων 7 και 18, 
του ν.δ. 1327/1973, της παρ. 6, άρθρου 14 και της παρ. 2, 
άρθρου 14α, του ν.δ. 1400/1973, του π.δ. 732/1980, 
του αριθμ. 23/Σ.2/15-2-2019 πρακτικού του Ανωτάτου 
Στρατιωτικού Συμβουλίου, της Υ68/17-9-2018 απόφα- 
σηςτου Πρωθυπουργού «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας Παναγιώτη Ρήγα» 
(Β' 4085) και των κάτωθι αναφερομένων γνωματεύσεων 
της Ανωτάτης του Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής, τα 
παρακάτω στελέχη: 

(1) Υπολοχαγός Φροντιστής Πυροβολικού Ρήτας Γεώρ¬ 
γιος του Πέτρου, ΑΜ: 60700 (3680 Α728-8-2018/ΑΣΥΕ). 

(2) Υπολοχαγός Πεζικού Ραβανός Ελευθέριος του Φω¬ 
τίου, ΑΜ: 62419 (4525 Α'/19-10-2018/ΑΣΥΕ). 

(3) Υπολοχαγός Πυροβολικού Ευθυμίου Δημήτριοςτου 
Νικολάου, ΑΜ: 66187 (3665Α72-8-2018/ΑΣΥΕ). 

(4) ΕΜΘ Ανθυπασπιστής Ιππικού Τεθωρακισμένων Κα- 
τσανάκος Παναγιώτης του Κωνσταντίνου, ΑΜ: 68423 
(3563/23-7-2018/ΑΣΥΕ). 

(5) ΕΜΘ Ανθυπασπιστής Πυροβολικού Φισφής Δημή- 
τριος του Ζαννή, ΑΜ: 69711, (3825Α723-8-2018/ΑΣΥΕ). 

(6) ΕΜΘ Ανθυπασπιστής Πεζικού Κόγιας Βασίλειος του 
Μάρκου, ΑΜ: 71737, (4192Α726-9-2018/ΑΣΥΕ). 

(7) ΕΜΘ Ανθυπασπιστής Πυροβολικού Βελούτσος Πα¬ 
ναγιώτης του Ιωάννη, ΑΜ: 72719, (3901Α730-8-2018/ 
ΑΣΥΕ). 

β. Παραμένει στην κατάσταση της Υπηρεσίας Γραφείου, 
σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις της παρ. 6 άρ¬ 


θρου 14 και της παρ. 2 άρθρου 14α του ν.δ. 1400/1973, των 
άρθρων 7 και 18 του ν.δ. 1327/1973, του π.δ. 732/1980, 
του αριθμ. 23/Σ.2/15-2-2019 πρακτικού του Ανωτάτου 
Στρατιωτικού Συμβουλίου, της Υ68/17-9-2018 απόφα¬ 
σης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας Παναγιώτη Ρήγα» 
(Β’ 4085) και της αριθμ. 3823Α723-8-2018 γνωμάτευσης 
της Ανωτάτης του Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής ο 
Λοχαγός Πεζικού Υπηρεσίας Γραφείου Τζιάστας Νικό¬ 
λαος του Στεφάνου, ΑΜ: 55466. 

γ. Επαναφέρεται στην κατάσταση της Ενεργού Υπη¬ 
ρεσίας, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των 
άρθρων 7 και 18 του ν.δ. 1327/1973, του αριθμ. 23/Σ.2/ 
15-9-2019 πρακτικού του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμ¬ 
βουλίου, της Υ68/17-9-2018 απόφασης του Πρωθυ¬ 
πουργού «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Εθνικής Άμυνας Παναγιώτη Ρήγα» (Β' 4085) και 
της αριθμ. 16/12-9-18 γνωμάτευσης της Αναθεωρητικής 
Υγειονομικής Επιτροπής του Στρατού ο Υπολοχαγός Πυ¬ 
ροβολικού Ελαφρός Υπηρεσίας Καραδήμος Ευστάθιος 
του Αθανασίου, ΑΜ: 60447, διότι σύμφωνα με την πα¬ 
ραπάνω γνωμάτευση της ΑΣΥΕ κρίθηκε ικανός για την 
Ενεργό Υπηρεσία του στρατεύματος. 

1 .Τίθεται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία σύμφωνα με 
τις συνδυασμένες διατάξειςτης παρ. 9 του άρθρου 7 και 
του άρθρου 40, του ν.δ. 445/1974 και των παρ. 1 και 2, 
του άρθρου 3, του π.δ. 21/1991, με το βαθμό που φέρει 
ο Εθελοντής Μακράς θητείας Ανθυπασπιστής Πυροβο¬ 
λικού ΛαϊνάςΧρήστος του Νικήτα, ΑΜ: 70384, που γεν¬ 
νήθηκε το έτος 1974, στην Θεσσαλονίκη, της αποστρα- 
τείαςτου λογιζόμενης από 16-02-2019, ημερομηνία του 
θανάτου του. 

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 3544229151/04-04-2019). 

2. Τίθενται σε αποστρατεία με αίτησή τους, σύμφωνα 
με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 34 και 37, του 
ν.δ. 1400/1973 και των άρθρων 39 και 40, του ν.δ. 445/ 
1974 και εγγράφουμε στα στελέχη της εφεδρείας με το 
βαθμό που φέρουν, οι παρακάτω Εθελοντές Μακράς 
θητείας Ανθυπασπιστές: 

α. Εφοδιασμού Μεταφορών Τρύπος Βασίλειος του Χα¬ 
ράλαμπου, ΑΜ: 70834, που γεννήθηκε το έτος 1973 στην 
Νίκαια και ο οποίος υπέβαλλε από 04-12-2018 αίτηση 
αποστρατείας. 
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(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 5758421271/04-04-2019). 

β. Εφοδιασμού Μεταφορών Παπαχαρίση Ελένη του 
Νικόλαου, ΑΜ: 71376, που γεννήθηκε το έτος 1975 στα 
Τρίκαλα και η οποία υπέβαλλε από 21-12-2018 αίτηση 
αποστρατείας. 

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 9928527647/04-04-2019). 

Τίθεται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία λόγω αποδε¬ 
δειγμένης σωματικής ανικανότητας και δεν εγγράφεται 
στα στελέχη της εφεδρείας, σύμφωνα με τις συνδυασμέ¬ 
νες διατάξεις των άρθρων 47 και 48 του ν.δ. 4105/1960 
(Α' 151 ),των άρθρων 23,24,25,34 και 37 του ν.δ. 1400/1973 
(Α' 114), των άρθρων 39 και 40 του ν.δ. 445/1974 (Α' 160), 
του άρθρου 13 του ν. 1848/1989, της παρ. 2 του άρθρου 3, 
της παρ. 3 του άρθρου 11 και του άρθρου 9 του π.δ. 21/ 
1991, του άρθρου 39 του π.δ. 169/2007 (Α'210) και της 
αριθμ. 462Α711 -2-2019 γνωμάτευσης της Ανωτάτης του 
Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής, με το βαθμό που φέ¬ 
ρει, ο ΕΜΘ Ανθυπασπιστής Τεχνικού ΣερμπίνσκιΤζόρ- 
νταν -Τόνυ του Ερλ - Γουέιν, ΑΜ: 70669, που γεννήθηκε 
το έτος 1975 στη Δράμα, διότι σύμφωνα με την παραπά¬ 
νω γνωμάτευση της Επιτροπής κρίθηκε, λόγω πάθησης, 
ανίκανος για την Ενεργό και την Ελαφρά Υπηρεσία του 
στρατεύματος- ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΥΤΕΟΣ. 

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1144082643/5-4-2019). 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ 


ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 

Με την Φ. 471.32/ 3829 / Σ.790 /03-04-2019/ΓΕΑ/Β5/8 
πράξη του Διευθυντή Β' ΚΛΑΔΟΥ/ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙ¬ 
ΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ, που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 
147, 148 και 156 του ν. 3528/2007, και με την Φ.010/ 
ΑΔ.830035/Σ.3/10-1 -07 (ΦΕΚ 59 τ.Β'/24-1 -2007) απόφαση 
Αρχηγού ΓΕΑ, που αφορά στη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
του σε κατώτερα υπηρεσιακά όργανα, γίνεται δεκτή η 
παραίτηση που υπέβαλε ο Μόνιμος Υπάλληλος του Κλά¬ 
δου ΔΕΤΕΧΝΙΚΟΥ με βαθμό Α’ και Μισθολογικό Κλιμάκιο 
10ο της ΔΕ κατηγορίας του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α'), 
ΛΑΚΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΖΩΓΡΑΦΟΥ (ΑΜ: 6450), κα¬ 
θώς η υπαλληλική του σχέση έχει λυθεί από 13-03-2019, 
ημερομηνία που επανήλθε με δεύτερη αίτηση εμμένοντας 
στην παραίτησή του. 

Ο υπάλληλος την 31-10-2011 κατείχε το 7ο (ΔΕ2) Μι- 
σθολογικό Κλιμάκιο του ν. 3205/2003 και την 31-12-2015 
κατείχε το 2ο Μισθολογικό Κλιμάκιο του Γ' βαθμού της 
ΔΕ κατηγορίας του ν. 4024/2011. 

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής απότο Μητρώο Ανθρωπίνου Δυ¬ 
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 7710010817/01.04.2019). 

Ο Διευθυντής Β'Κλάδου 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 


2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Με την Φ.122.2/ 124 / 52695 /Ζ2/ 4-4-2019 απόφα¬ 
ση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ¬ 
μάτων που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 20, παρ. 
2 του ν. 4009/2011, ακυρώνεται η αριθμ. ΔΠΘ/ΔΔΚ/ 
ΤΔΑ/47382/5402/990/30-5 -2018 πράξη του Πρύτανη 
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, η οποία δη- 
μοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 803/τ.Γ'/19-7-2018, σύμφωνα με 
την οποία η Μαρία Σιδηροπούλου του Γεωργίου διορί¬ 
στηκε σε κενή οργανική θέση μέλους Διδακτικού Ερευ¬ 
νητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) στη βαθμίδα του Επίκουρου 
Καθηγητή με θητεία στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαί¬ 
δευσης στην Προσχολική Ηλικία της Σχολής Επιστημών 
Αγωγής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, με 
γνωστικό αντικείμενο: «Ανάγνωση και Γραφή: Διδακτικές 
Προσεγγίσεις και Εφαρμογές», διότι, κατά τον έλεγχο 
νομιμότητας που ασκήθηκε κατόπιν προσφυγής, διαπι¬ 
στώθηκαν πλημμέλειες στη διαδικασία εκλογής αυτής, 
οι οποίες καθιστούν άκυρη την εκλογή και την πράξη 
διορισμού της. 

Ο Υπουργός 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ 


3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

Με προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα 
την 10 Απριλίου 2019, μετά από πρόταση της Υπουργού 
Προστασίας του Πολίτη, τίθεται σε αποστρατεία, ύστερα 
από αίτησή του, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
46 παρ. 1 και 3 και 51 του π.δ. 24/1997, με το βαθμό που 
κατέχει και εγγράφεται στο στέλεχος της εφεδρείας, ο 
Ταξίαρχος Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνο¬ 
μίας Κιτσάκης Μιχαήλ του Ευαγγέλου (ΑΓΜΣ. 229461), 
που γεννήθηκε το έτος 1961 στην Πάργα - Πρεβέζης. 

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής απότο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ¬ 
ναμικού του Ελληνικού Δημοσίου: 4859256612/28-3-2019). 

Η Υπουργός 

ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ 


4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

Με την ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΚΑΡ/ΤΔΘΥ/181401/ 
127296/1586/1115/05.04.2019 απόφαση της Προϊστα- 
μένης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καρδίτσας, η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 81 του ν. 1958/1991, 
τα άρθρα 18 και 14 παρ. 2 εδάφιο η του ν. 2190/1994 
όπως ισχύει, το άρθρο 19 παρ. 27 του ν. 2947/2001, 
το άρθρο 1 παρ. 2 εδάφιο η του ν. 3812/2009, το άρ¬ 
θρο 1 παρ. 9 του ν. 4038/2012, το άρθρο 40 παρ. 3 του 
ν. 4049/2012, το άρθρο 29 του ν. 4314/2014, του π.δ. 24/ 
2019, την ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΚΑΡ/ΤΔΘΥ/430504/ 
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308504/3329/1879/05.09.2018 απόφαση πρόσληψης, 
την ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΚΑΡ/ΤΔΟΥ/569073/407487/ 
4482/2737/09.11.2018 1η τροποποίηση απόφασης 
πρόσληψης προσωπικού, την ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑ- 
ΚΑΡ/ΤΔΟΥ/628197/451195/4963/3103/05.12.2018 
2η τροποποίηση απόφασης πρόσληψης προσωπικού, 
την ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΚΑΡ/ΤΔΟΥ/631820/ 453870/ 
4994/3143/06.12.2018 3η τροποποίηση απόφασης 
πρόσληψης προσωπικού, την ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΚΑΡ/ 
ΤΔΟΥ/634812/456082/5018/3162/07.12.2018 απόφα¬ 
ση παράτασης πρόσληψης προσωπικού, την ΥΠΠΟΑ/ 
ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΚΑΡ/ΤΔΟΥ/638056/458448/5043/3165/ 
10.12.2018 απόφαση λύσης πρόσληψης προσωπικού, την 
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΚΑΡ/ΤΔΟΥ/1 7017/11535/147/117/ 
15.01.2019 απόφαση παράτασης πρόσληψης προσωπι¬ 
κού, την ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΚΑΡ/ΤΔΟΥ/99249/68329/8 
49/603/26.02.2019 απόφαση λύσης πρόσληψης προσω¬ 
πικού και την ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΚΑΡ/ΤΔΟΥ/124975/ 
86541/1105/801/12.03.2019 1 ης τροποποίησης παρά¬ 
τασης πρόσληψης προσωπικού, παρατείνεται η πρόσλη¬ 
ψη του κατωτέρω προσωπικού με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση 
των αρχαιολογικών εργασιών του ενταγμένου στο Ε.Π. 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανά¬ 
πτυξη 2014-2020» υποέργου 5 «Αρχαιολογία» του έργου: 
«Ύδρευση ανατολικής πλευράς Νομού Καρδίτσας από τη 
λίμνη Σμοκόβου - Β' Φάση (Ολοκλήρωση)», που θα υλο¬ 
ποιηθεί με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας, 
για χρονικό διάστημα από 10-04-2019 έως 30-06-2019, 
με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης, σύμφωνα με 
τις ανάγκες του έργου και την ύπαρξη των αναγκαίων 
πιστώσεων ως ακολούθως: 

1. Εξάρχου Ουρανία του Αλεξάνδρου, ειδικότητας ΠΕ 
αρχαιολόγων, 2. Μπατζέλας Χρήστοςτου Ιωάννου, ειδι¬ 
κότητας ΠΕ αρχαιολόγων, 3. Πέτκος Ιωάννης του Ανα¬ 
στασίου, ειδικότητας ΠΕ αρχαιολόγων, 4. Κουτσονάσιου 
θεοδώρα του Δημητρίου, ειδικότητας ΠΕ αρχαιολόγων, 
5. Ελευθερίου Αγορίτσα του Κλεάνθη, ειδικότητας ΠΕ αρ¬ 
χαιολόγων 6. Ζήλου Ελισάβετ του Γεωργίου, ειδικότητας 
ΔΕ τεχνικών συντήρησης αρχαιοτήτων και έργων τέχνης, 

7. Πεσλής Κωνσταντίνος του Δημητρίου, ειδικότητας ΔΕ 
τεχνικών συντήρησης αρχαιοτήτων και έργων τέχνης, 

8. Παπαϊωάννου Αικατερίνη του Δημητρίου, ειδικότητας 
ΔΕ τεχνικών συντήρησης αρχαιοτήτων και έργων τέχνης, 

9. Τσέτσιλας Σπύροςτου Βασιλείου, ειδικότητας ΥΕ ειδι¬ 
κευμένων εργατών, 10. Μαλλιαρός Γεώργιος του Φωτίου, 
ειδικότητας ΥΕ ειδικευμένων εργατών, 11. Μπεκιάρης 
Ηλίας του Κωνσταντίνου, ειδικότητας ΥΕ ειδικευμένων 
εργατών, 12. Αργύρη Δήμητρα του Κωνσταντίνου, ει¬ 
δικότητας ΥΕ ειδικευμένων εργατών, 13. Παρισούλης 
Αλέξανδρος του Παναγιώτου, ειδικότητας ΥΕ ειδικευ¬ 
μένων εργατών, 14.Τσιγαρίδας Γεώργιος του Βασιλείου, 
ειδικότητας ΥΕ ειδικευμένων εργατών, 15. Λεοντιάδης 
Χαράλαμπος του Αβραάμ, ειδικότητας ΥΕ ειδικευμένων 


εργατών, 16. Καρανίκας Αθανάσιος του Κωνσταντίνου, 
ειδικότητας ΥΕ ειδικευμένων εργατών, 17. Σιάρρας Κων¬ 
σταντίνος του Χρήστου, ειδικότητας ΥΕ ειδικευμένων 
εργατών, 18. Μηνίτσιου Χριστίνα του Αθανασίου, ειδι¬ 
κότητας ΥΕ ειδικευμένων εργατών, 19. Κουρκούμπας 
Αντώνιος του Δημητρίου, ειδικότητας ΥΕ ειδικευμένων 
εργατών, 20. Κανέλης Απόστολος του Ιωάννου, ειδικό¬ 
τητας ΥΕ ειδικευμένων εργατών, 21. Παραθύρας Ηλίας 
του Ευαγγέλου, ειδικότητας ΥΕ ειδικευμένων εργατών, 
22. Μπαρμπάτης Δημήτριος του Αθανασίου, ειδικότη¬ 
τας ΥΕ ειδικευμένων εργατών, 23. Τσιτιρίδης Κυριάκος 
του Ελευθερίου, ειδικότητας ΥΕ ειδικευμένων εργατών, 
24. Μάνου Ελένη του Σπυρίδωνος, ειδικότητας ΥΕ ει¬ 
δικευμένων εργατών, 25. Δραγούτσος Αντώνιος του 
Κωνσταντίνου, ειδικότητας ΥΕ ειδικευμένων εργατών, 
26. Χαλίλης Ηλίας του Κωνσταντίνου, ειδικότητας ΥΕ ειδι¬ 
κευμένων εργατών, 27. Καλλιώρας Γεώργιος του Αναστα¬ 
σίου, ειδικότητας ΥΕ ειδικευμένων εργατών, 28. Πιπέρας 
Φώτιος του Αποστόλου, ειδικότητας ΥΕ ειδικευμένων 
εργατών, 29. Πανάγου Παρασκευή του Νικολάου, ειδικό¬ 
τητας ΥΕ ειδικευμένων εργατών, 30. Καραγιάννης Ιωάν¬ 
νης του Σωτηρίου, ειδικότητας ΥΕ ειδικευμένων εργατών, 
31. Κωστόπουλος Στέφανος του Κωνσταντίνου, ειδικό¬ 
τητας ΥΕ ειδικευμένων εργατών, 32. Κρομμύδας Βάιος 
του Χρήστου, ειδικότητας ΥΕ ειδικευμένων εργατών, 33. 
Τσιούντσιουρας Φώτιος του Δημητρίου, ειδικότητας ΥΕ 
ειδικευμένων εργατών, 34. Πίσσας Θεόδωρος του Αθα¬ 
νασίου, ειδικότητας ΥΕ ειδικευμένων εργατών, 35.Τόλιας 
Χαράλαμπος του Ιωάννου, ειδικότητας ΥΕ ειδικευμένων 
εργατών, 36. Σιάτρας Ιωάννης του Δημητρίου, ειδικότη¬ 
τας ΥΕ ειδικευμένων εργατών, 37. Καρατάσος Παναγιώ¬ 
της του Σωτηρίου, ειδικότητας ΥΕ ειδικευμένων εργατών, 
38. Τσιάμης Μιλτιάδης του Αθανασίου, ειδικότητας ΥΕ 
ειδικευμένων εργατών, 39. Αργυρόπουλος Κωνσταντί¬ 
νος του Ιωάννου, ειδικότητας ΥΕ ειδικευμένων εργατών, 
40. Σαββάλας Βασίλειος του Αλεξάνδρου, ειδικότητας 
ΥΕ ειδικευμένων εργατών, 41. Ακριβός Ιωάννης του 
Αθανασίου, ειδικότητας ΥΕ ειδικευμένων εργατών, 
42. Μπαρμπούτης Παναγιώτης του Νικολάου, ειδικό¬ 
τητας ΥΕ ειδικευμένων εργατών, 43. Σκοτινιώτης Νι¬ 
κόλαος του Αποστόλου, ειδικότητας ΥΕ ειδικευμένων 
εργατών, 44. Νάστος Χρήστος του Βασιλείου, ειδικότη¬ 
τας ΥΕ ειδικευμένων εργατών, 45. Κοσμά Κωνσταντινιά 
του Δημητρίου, ειδικότητας ΥΕ ειδικευμένων εργατών, 
46. Καρανάσιος Αθανάσιος του Λάμπρου, ειδικότητας 
ΥΕ ειδικευμένων εργατών, 47. Καραγιάννης Γεώργιος 
του Σωτηρίου, ειδικότητας ΥΕ ειδικευμένων εργατών, 
48. Αναγνωστοπούλου Αμαλία του Βασιλείου, ειδικό¬ 
τητας ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών, 49. Αξούγκας Δήμος 
του Σαράντη, ειδικότητας ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών και 
50. Χανήςθεόδωροςτου θωμά, ειδικότητας ΥΕ Ειδικευ¬ 
μένων Εργατών. 

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ¬ 
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Γ'672/24.04.2019 


1. 1058824833/03.09.2018, 
5. 1194558367/12.03.2019 
9. 1278151920/03.09.2018, 
13. 1133373537/03.09.2018, 
17.4312412610/03.09.2018, 
21.6014953428/04.09.2018, 
25. 5535106626/03.09.2018, 
29.9766915751/03.09.2018 
33. 1271094755/03.09.2018, 
37.8541105921/03.09.2018, 
41.1539124811/03.09.2018, 
45. 1121094912/03.09.2018, 
49.8461122822/29.10.2018 


2.9053241111/03.09.2018, 

6.1263776635/03.09.2018, 
10.4242119411/03.09.2018, 

14. 8842941133/03.09.2018, 
18.1886583324/03.09.2018, 
22.1251102814/04.09.2018, 
26.1271281360/03.09.2018, 
30.1053712392/03.09.2018, 
34. 3613541064/03.09.2018, 
38.8111071159/03.09.2018, 
42.5790125111/03.09.2018, 
46. 2011285120/03.09.2018, 
και 50. 7205711456/12.03.2019 


3.1494112441/05.12.2018, 
7.2511453279/05.09.2018, 
11.7311660899/03.09.2018, 
15. 1131681105/03.09.2018, 
19. 1081086476/03.09.2018, 
23. 1148967123/03.09.2018, 
27.4610021951/03.09.2018, 
31.2610123102/03.09.2018, 
35. 3860632951/03.09.2018, 
39. 1465975812/03.09.2018, 
43.9912211591/03.09.2018, 
47.5918904186/08.11.2018, 
αντίστοιχα.) 


4.8123662169/06.12.2018, 
8. 9722812712/03.09.2018, 
12.2334054113/03.09.2018, 
16.3011723523/03.09.2018, 
20.5443511211/03.09.2018, 
24. 2526769510/03.09.2018, 
28. 2942491287/03.09.2018, 
32. 6690558362/03.09.2018, 
36. 1637682125/03.09.2018, 
40. 6980741118/03.09.2018, 
44. 8376206331 /03.09.2018, 
48. 1192910924/29.10.2018, 


Η δαπάνη μισθοδοσίας του προσωπικού θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου: «Ύδρευση ανατολικής πλευράς 
Νομού Καρδίτσας από τη λίμνη Σμοκόβου - Β' Φάση (Ολοκλήρωση)» με ΚΑΕ 2016ΣΕ27510037 της ΣΑΕ 2751 του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. 


Η Προϊσταμένη 
ΜΑΡΙΑ ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ 


5 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Με την 40/1382/01.02.2019 απόφαση του Δημάρχου 
Σαρωνικού, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 280 του ν. 3852/2010, του άρθρου 14 παρ. 2 περ. 
ιβτου ν. 2190/1994, του άρθρου 165 και 167 του ν. 3584/ 
2007, του άρθρου 43 του ν. 4194/2013, του άρθρου 28 
του ν. 4305/2014, όπως ισχύει, κατόπιν της ΔΙΠΑΑΔ/Φ. 
ΕΓΚΡ./313/37201/19.11. 2018 απόφασης της Επιτροπής 
της πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006, όπως ισχύ¬ 
ει, προσλαμβάνεται με σχέση έμμισθης εντολής ο Χρυσο- 
φώτης Σπυρίδων του Διονυσίου, ως νομικός σύμβουλος, 
στο Δήμο Σαρωνικού. 

(Αριθμ. βεβ. Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δή¬ 
μου Σαρωνικού: 11425/06.09.2018). 

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ¬ 
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1728121740/28.01.2019). 

(Αριθμ. αποφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: 
10900/3114/04.04.2019). 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ 


ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ 

Με την 8231/15-04-2019 απόφαση του Αντιδημάρ- 
χου Ήλιδας, και του Δημάρχου Ι.Π. Μεσολογγίου, που 


εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 
του ν. 3584/2007, το άρθρο 35 παρ. 2 του ν. 4531/2018, 
την 6079/31-03-2016 κοινή απόφαση απόσπασης του 
Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρό¬ 
τησης και του Αντιδημάρχου Ήλιδας, την 8294/13-04- 
2018 απόφαση παράτασης απόσπασης του τακτικού 
υπαλλήλου Καλλιμάνη Γεωργίου του Χρήστου, την 
11726/25-05-2018 αίτηση μετάταξης του παραπάνω 
υπαλλήλου ,την 4985/06-03-2019 απόφαση του Δη¬ 
μάρχου Ι.Π. Μεσολογγίου, περί σύμφωνης γνώμης για 
την μετάταξη του παραπάνω υπαλλήλου, το αριθμ. 04- 
60/05-10-2018 απόσπασμα πρακτικού γνωμοδότησης 
του Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων ΟΤΑ Π.Ε. 
Ηλείας μετατάσσεται ο Καλλιμάνης Γεώργιος του Χρή¬ 
στου, τακτικός υπάλληλος κατηγορίας κλάδου ΔΕ23 
Δημοτικής Αστυνομίας, με βαθμό Β', από τον Δήμο Ι.Π. 
Μεσολογγίου Ν. Αιτωλοακαρνανίας στο Δήμο Ήλιδας 
Ν. Ηλείας, με μεταφορά θέσης που κατέχει, στον ίδιο 
κλάδο και κατηγορία, επειδή συντρέχουν όλες οι υπό 
του νόμου προβλεπόμενες προϋποθέσεις. 

(Αριθμ. βεβ. γνησιότητας δικαιολογητικών σύμφωνα 
με το ν. 4305/2014: Δ.Υ. 13-03-2019). 

(Αριθμ. βεβ. οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Ήλι¬ 
δας: 5911/19-03-2019). 

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον- 
νήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιουνίου: 83709/15-04-2019). 

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η ΠροϊσταμένηΤμήματοςΤΑ και Ν.Π. Πάτρας 

ΟΛΓΑ ΚΟΥΝΕΛΗ 


ΕΘΝΙΚΟ 

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


Καποδιστρίου 34,Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000 
Κείμενα προς δημοσίευση: ννθ6ιτΐ35ΐθΐ·.θΙ(3>θΐ.αΓ 
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